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ала ВТ БҮПТН 


0М1.Е55 ОТНЕЕУУІБЕ ЅРЕСІЕІЕР”Р | АРРКОМЕР Ж, ИҰ; 
БІМЕМБІОМ5 АКЕ ІМІМСНЕ5 аА 142 
Ххх + :005 ҒКАСТІОМЅ % 1/32 
2701 АМбІЕЅ +.5° |ІМӘН САР РАТЕ ҮЕШОМҮ 
1. ВЕЕАК АШ. 5НАЕР ЕРЕ .015 х 45° ЭРЕС ОО-Р-416Е, ТҮРЕ І, СІ.А85 І 
К .0158 
АЗЫ вдо: райя-| ЫП безсгірһоп Моченіі В/О ІМРОЕМАТОМ ОВ 5РЕСІНСАТОМ6 РО. |2 БІМЕМФОМДАІ. 1ІМІТӘ АРРІҮ АТЕВ ОЅЕР ОМ МОРЕ. 
РІАТІМС А5350, А5355 
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